﻿ ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL HOTĂRÂREA NR 325 din 28 Noiembrie 2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico–economici ai proiectului „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL BIHOR” Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor înregistrată sub nr 15 282 din 27 11 2013; Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice – Compartimentul Mediu înregistrat sub nr 15 283 din 27 112013; Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget- finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al judeţului nr 15 340 din 28 11 2013, al Comisiei juridică, dezvoltare regională şi cooperare transfrontalieră nr 15 335 din 28 11 2013 şi al Comisiei pentru protecţia mediului, turism şi agricultură nr 15 355 din 28 11 2013 În temeiul Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Sectorial de Mediu, Axa Prioritară 2 - „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate”, Domeniul major de intervenţie 1 „Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”; Ţinând cont de: •H G nr 1183/24 11 2010 privind aprobarea listei cuprinzând proiectele finanţate în cadrul POS Mediu pentru care se aplică prevederile art 52 alin (9^1) lit b) din legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale; •Hotărârea nr 2 din 29 10 2013 a A D I Ecolect Group privind avizarea studiului de fezabilitate al proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Bihor" ş i a indicatorilor tehnico-economici; •Avizul nr 3 din data de 28 10 2013 a Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Judeţean Bihor În baza dispoziţiilor art 91, alin (1), lit b) şi alin (3), lit f), precum şi ale art 97, alin (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Bihor, HOTĂRĂŞTE: ( unanimitate) Studiul de Fezabilitate (Anexa 1-CD ) şi indicatorii tehnico-economici (Anexa 2) ai Art 1 Se aprobă proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Bihor", conform celor două Anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre iilor ce revin Consiliului Judeţean Bihor, se încredinţează Direcţia Art 2 Cu ducerea la îndeplinire a obligaţ Tehnică râre se comunică cu: Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor, Cabinetul preşedintelui Art 3 Prezenta hotă Consiliului Judeţean Bihor, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, EPEM SA Grecia/ISPE SA Romania, Direcţia Tehnică – Compartimentul Mediu, Compartimentul Relaţii cu Consilierii PREȘEDINTE, CONTRASEMNEZĂ: Cornel Popa SECRETAR AL JUDEȚULUI, Carmen Soltănel 6 ex ANEXA NR 2 la Hotărârea CJB 325 din 28 11 2013 Vizat PREŞEDINTE SECRETAR AL JUDEŢULUI Cornel Popa Carmen Soltănel INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI « SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURULOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL BIHOR » •Documentaţia: "Sistem de management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Bihor" •Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate •Nr contract: 9088/EGU/2009 •Proiectant: ISPE SA Bucureşti&EPEM SA Grecia •Beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Bihor •Amplasament: Investiţiile prevăzute în Studiul de Fezabilitate sunt amplasate în intravilanul sau/şi extravilanul localităţilor: Oradea, Beiuş, Marghita, Salonta, Aleşd, Săcueni, Ştei şi Valea lui Mihai •Indicatori tehnico-economici: a Valoarea totală a investiţiei: 249 041 000 lei (54 903 134 euro) din care C+M: 185 840 000 lei (40 970 000 euro) b Eşalonarea investiţiei: Anul I: 25 678 133 lei (5 660 964 euro) Anul II: 223 362 483 lei (49 242 170 euro) Notă:Toate valorile includ TVA, iar valorile în lei au fost calculate la cursul de schimb al BNR din data de 23 11 2012, 1 euro = 4,5360 lei c Principalele caracterisici: Colectare şi transport deşeuri: - pubele 120 lt 5 000 buc - pubele 1,1 mc 3 401 buc - containere pentru compostare individuală 300 lt 20 000 buc - tocătoare mobile 6 buc - presscontainer 15 mc 1 buc - camioane de transport + remorcă ST 7 buc - camioane de transport SS 8 buc - containere de 30 mc pentru ST 44 buc - containere de 30 mc pentru SS 20 buc - containere de 30 mc pentru MBT 6 buc - staţii de trasfer(ST): Beiuş 16 100 t/an Marghita 10 600 t/an Salonta 9 900 t/an Săcuieni 13 000 t/an Aleşd 12 700 t/an - platforma de stocare temporară Ştei 3 500 t/an Tratare deşeuri : - staţia MBT Oradea 60 000 t/an - staţii de sortare(SS): Beiuş 7 000 t/an Marghita 4 500 t/an Salonta 4 500 t/an - optimizare SS Valea lui Mihai 4 500 t/an Închiderea : depozitelor urbane neconforme Suprafaţă (mp ) Cantitate deşeuri(mc ) Oradea 160 180 mp 2 812 500 mc Beiuş 11 200 mp 64 647 mc Marghita 12 300 mp 20 788 mc Salonta 16 800 mp 37 300 mc Aleşd 14 500 mp 35 000 mc Săcuieni 8 600 mp 16 862 mc Ştei 11 800 mp 59 135 mc Valea lui Mihai 12 000 mp 37 300 mc Distanţa de la drumurile publice la amlasamente(drumuri acces) : MBT Oradea 10 m Staţia de transfer Săcuieni 180 m Staţia de transfer şi sortare Salonta 30 m Staţia de transfer şi sortare Marghita 30 m Staţia de transfer şi sortare Beius 100 m Platforma de stocare temporară Ştei d Durata de realizare: 24 luni 